26. Die adiabatische Zustandsanderung be! sehr groBen Unterschieden die Gleichung der Druckvolumenkurve
Die absolute Gasarbeit folgt aus der allgemeinen Warmegleii Gase (Abschn. 23)
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Hierin ist (ctf)0J die mittlere spez. Warme zwischen T0 und T. I auch setzen
£ = 427 (Q,)0I,
wobei (§«)(/ die bei konstantem Volumen fiir eine Temperaturerhoi Abkiihlung von T0 auf T erforderliche Warme ist. Diese kann bei g T0 aus Taf. I abgelesen werden, sobald T berechnet ist.
Die friiheren, einfacheren Gleichungen fiir v/v0, pjp0, T/T0 und "aus den obigen unmittelbar hervor, wenn oc==0, d. h. k = konst. i = cv = konst. gesetzt wird. Es wird
__Q —- ( — I                            £_H —-• f — 1                      7". — 4-27 /»  f T7 ___ T^
m — V«, /           J                 M — \ /,, /   '                  J-/ — ^^ • ^v \.J-Q — •* )
JL          \VQ/                              P          \VQ/
Die obigen Beziehungen konnen bei der Ausdehnung heiBer Fei Gas- und Olmotoren zur Berechnung der idealen Druckkurve, der Te anderungen und der Gasarbeit Verwendung finden. Von den Expan: der Gasmotoren ist hiernach nicht zu erwarten, daB sie nach der ge^i Adiabate jjv1'4 — konst. verlaufen. Wegen der hohen Temperatr vielmehr der Exponent erheblich kleiner und veranderlich sein muss den EinfluB der Kiihlung wird er allerdings gegeniiber dem adi; Verlauf wieder etwas vergroBert).
Beispiele.   1. In einem Diesel-Motor wird Luft von 100° und auf den 15,73 ten Teil des Anfangsvolumens adiabatisch verdichtet. steigen Druck und Temperatur (mit Beriicksichtigung der Veranderli spez. Warme)?   Wie groB ist die absolute Verdichtungsarbeit und it Equivalent ? • Es ist
also mit
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Hiermit
Der Verdichtungsdruck wird
Die Verdichtungsarbeit im WarmemaB  folgt  aus Taf. I Luft) mit *0 = 100°, ^ = 768° zuas mit fc=l,36 oder fiir Chlorgas mit k = 1,33. Nach dem Obigen entspricht einem bestimmten Wert von m bei gegebenem Jc ein bestimmtes Verhaltnis von abgeleiteter Warme Q und bei der Verdichtung aufgewendeter absoluter Gasarbeit AL. Dieses Verhaltnis, dessen Wert nach Gl. 9 gleich
